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നമ്പർ 


PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 


TENDER NOTICE 


No. HT2 -26316 /13 /DHS . 


| 12th July 2013 . 


Sealed and superscribed competitive tenders are 
invited for the supply of the following Batteries from 
Dealers / Agents / Individuals for a reputed Brand originally 
fitted as original equipments in the Vehicles for State 
Health Transport Workshop of Directorate of Health 
Services , Thiruvananthapuram . 


Sl. No . 


Item Required 


Quantity 

Nos. 


റിമാർക്ക് സ് : വാ ഹ ന നിർമ്മാ താ ക്ക ൾ അ വരുടെ 
വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാറ്ററികൾ 
ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ട 
താണ്. അല്ലാത്തവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക 10,00,000 . 
നിരതദ്രവ്യം- 1 %. - 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ? 1,500 + VAT. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 8- 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
26 - 8 - 2013 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26 - 8 - 2013 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 
- താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ടെണ്ടർ 
ഫോമിനായി 71,500 + VAT എഫ്. ഡബ്ളിയൂ . സെക്ഷനിലെ 
ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ അടച്ച് രസീത് ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് 
ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ, ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, 
തിരു വനന്ത പുരം എന്ന മേൽ വി ലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷ 
- അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


- 1 12 Volt 80 Ah Battery 

100 
2 12 Volt 70 Ah Battery 

(Qualis Type) 
Remarks : - OE Brands the enclose proof to prove 
that the Battery is originally fitted by Vehicle 
manufactureres (Proof to be enclosed in tenders ). 

Total Cost 3 10,00,000 ( Rupees Ten Lakhs only). 
EMD - 1 %. 
Price of tender forms— 1,500 + VAT . 

Last date and time of Sale tender forms 
26-8-2013 , 12 Noon . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
26 -8 -2013, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 26- 8- 2013 , 
4 p . m . 

Intending tenderers may obtain the tender forms on 
application in their letter heads addressed to the State 
Health Transport Officer, Directorate of Health Services, 
Thiruvananthapuram on production of cash receipt 
3 1 ,500 + VAT. The tenderer shall make their own 
arrangements to remit the cash at the counter of FW wing 
in working hours to get cash receipt. Duplicate copy of 
the form will also be issued on payment of 7 800 + VAT 
per copy . VPP /IPO /DD / Postal Stamps will be acceptable 
towards the cost of tender forms. The Department is not 
responsible for postal delay if any in case of tender form 
obtained by post . VAT will be charged extra. 

The tenders should be addressed to State Health 
Transport Officer, Directorate of Health Services , 
Thiruvananthapuram . EMD should be in the form of 
Demand Draft, addressed to Director of Health Services 
drawable at SBT, Thiruvananthapuram . An agreement in 
Kerala Government Stamp Paper worth 100 may also be 
enclosed with the tenders . Late tenders will not be 
accepted . The selected bidders have to submit the 
sample before a team of officers at their cost as demand . 

The undersigned reserve the right to cancel the 
tender in unavoidable circumstances without stating any 
reason thereof. But the cost of tender forms will not be 
refunded at any rate . 

ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഹെൽത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെൻട്രൽ 
വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 
തനതായ ബാറ്ററികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത 
കമ്പ നി ക ളിൽനിന്നോ വിത ര ണ ക്കാ രിൽനിന്നോ വ്യക്തി 
കളിൽനിന്നോ മൽസര ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


നിര ത ദ വ്യം തിരു വ ന ന്ത പുരം എസ്. ബി . സി . യിൽ 
മാറത്തക്ക വിധത്തിൽ ഡി . ഡി . ആയി എടുക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുക ളോടൊപ്പം കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ട. 
താണ്. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദർഘാസുകൾ അവർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള 
മോഡലുകളുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്കായി അവരവരുടെ 
ചെലവിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 


കാരണം കാണിക്കാതെ ടെണ്ടർ നിര സി ക്കാ നുള്ള 
അധികാരം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോമുകളുടെ വില തിരിച്ചുനൽകുന്നതല്ല. 


Directorate of Health Services, 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . Director of Health Services. 


കമ 


എണ്ണം 


ബാറ്ററിയുടെ 
നമ്പർ 

വിവരങ്ങൾ 
- 1 12 വോൾട്ട് 80 എ .എച്ച് ബാറ്ററി 
2 12 വോൾട്ട് 70 എ .എച്ച് ബാറ്ററി 


100 
25 


